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Drucksache Nr. 1488 


Mündlidier Bericht 

des Ausschusses für Fragen des Gesundheitswesens 
(32. Ausschuß) 

über den Antrag der Abgeordneten Dr. Jaeger, Strauß 

und Genossen 

- Nr. 942 der Drucksachen - 


betr. Trinkwasser. 

Berichterstatter : 

Abgeordneter Dr. Barsch 

Antrag des Ausschusses: 

Der Bundestag wolle beschließen : 

Die Bundesregierung wird ersucht, bei der Alliierten Horfen Kom- 
mission vorstellig zu werden, daß die Entscheidung, inwieweit Trink- 
wasser zu chloren ist, deutschen Behörden überlassen wird. 


Bonn, den 12. Oktober 1950 


Der Ausschuß für Fragen des Gesundheitswesens 

Dr. Hammer Dr. Barsch 
Vorsitzender Berichterstatter 
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